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RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 188 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 Rodada: Volta 
Jogo: Pouso Alegre / MG X Agua Santa / SP 
Data: 02/06/2024 Horário: 16:00 Estádio: Irmão Gino Maria Rossi / Pouso Alegre 
Arbitragem 
Arbitro: Paulo Jose Souza Mourao (CD / MA) 
Arbitro Assistente 1: Marcyano da Silva Vicente (AB / MG) 
Arbitro Assistente 2: Emilio Junio Nascimento Santos (BAS / MG) 
Quarto Arbitro: Ronei Candido Alves (AB / MG) 
Delegado Local: Ricardo Valente Polati (FD / MG) 
Analista de Campo: Rogerio Pereira da Costa (CBF / MG) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 17:05 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:05 Atraso: Não Houve 
Início 1° Tempo: 16:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 17:07 Atraso: Não Houve 
Término do 1° Tempo: 16:52 Acréscimo: 7 min Término do 2° Tempo: 17:57 Acréscimo: 5 min 
Resultado do 1° Tempo: 0 X 0 Resultado Final: 0 X 0 


Relação de Jogadores 


Pouso Alegre / MG Agua Santa / SP 


no] dpeido | Nome Compito 
1 Thiago Braga Thiago Braga de Souza T(g) P 153971 1 Ygor Vinhas Ygor Vinhas Oliveira Lima T(g) P 346401 
2 DasSilva Talvanes Marcelino d ... q | Ip 539611 2 Vinicius Vinicius Henrique Ba ... TIP 440110 
3 Felipe Felipe Moreira da Costa TP 563763 3 Julio Vaz Julio Cesar Vaz de A ... TP 384157 
4 Guilherme Guilherme Henrique d... T| P 374267 4 Marcelo Marcelo Augusto da S ... T P 311537 
5 Arthur Arthur Pierino dos Santos T P 439142 5 Bruno Bruno da Silva Barbosa TIRE 183724 
6 Jordan Kaique Jordan Kaique Souza ... T P 515591 6 Marcus Marcus Vinicius da S ... TP 380211 
7 THALISSON Thalisson Souza Alves 7 745566 7 Jonatas Jonatas Santos Martiniano T P 615488 
8 Pablo Pablo da Silva Inácio TAR 410462 8 Leo Sena Leonardo de Souza Sena T P 352625 
9 DAVID David Barros Lima TP 600862 9 Gustavo Gustavo Henrique Alv... TIRE 656734 
10 Josiel Josiel Ortega de Arruda Tp 521439 10 Jeam Jeam Eugenio de Oliveira T P 394353 
11 Marinho Mario Augusto da Sil... w [IP 721826 11 Jean Jean Carlo Bernieri ... TARE 394762 
12 Jefferson Jefferson Ribeiro de ... R(g) P 515615 12 Lucas Lucas Bento R(g) P 549748 
13 Caio Caio Jose de Lima Dias R | IP 658369 13 Anderson Anderson Santana Prestes R P 554076 
14 Fillpy Fillipy Reis Pereira Rae 729469 14 Abreu Matheus de Melo Abreu Gt | IP 436593 
15 Lucas Lucas Ferron Pereira ... RTR 416028 15 Villian Villian Guilherme Go ... RARE 577493 
16 João Victor João Victor Campos B... R P 796985 16 Guilherme ... Guilherme Ribeiro Rend BARR 454527 
17 CAUE Caue Caruzo Alves RETR 590118 17 Eliel Eliel da Silva BARE 465098 
18 Juninho Chester Richard Cele ... BARB 652426 18 Pedro Marlon Pedro Marlon do Prad ... R| P 458684 
19 Vicente Vicente de Jesus da Luz R P 545773 19 Korek Arthur Korek Vargas Lutfi R P 591889 
21 Denival Denival Tenório dos ... BARR 537209 20 Rafael Oller Rafael Oller Pereira RARR 308392 
22 Nestor Mansur Nestor Reis Carvalho ... Im | IP 461073 ZAMERE Filipe Pereira Dahora BERE 726447 
25 Henrique Henrique Rocha Santo... R P 552085 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Cicero Moacir Martins Junior Técnico: Bruno Marques Fernandes Pivetti 
Assistente Técnico: Ricardo Campos Lobosque Senna Assistente Técnico: Ricardo Lourenco Pagani 
Médico: Marcus Vinicius Vieira Teixeira Médico: Natan Madeira Arnoni 

Treinador De Goleiros: Denilson Antonio Da Costa Treinador De Goleiros: Felipe Jose Da Silva 

Preparador Físico: Luiz Carlos Caldiron Preparador Físico: Rene Carlos De Almeida 
Massagista: Iscauin Arquimedes De Souza Massagista: Jordaite Barreto Da Silva 


NÃO HOUVE MARCADORES 


Cartões Amarelos 


1T/2T EH Nome do Jogador 


35:00 ar 6 Marcus Vinicius da Silva Santos Agua Santa/SP 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Segurar adversário na disputa de bola mostrando desrespeito ao 
jogo 

45:00 1T 3 Felipe Moreira da Costa Pouso Alegre/MG 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Segurar adversário na disputa de bola mostrando desrespeito ao 
jogo 

+01:00 1T TC Cicero Moacir Martins Junior Pouso Alegre/MG 


Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Reclamar contra as decisões da arbitragem 


30:00 27 3 Julio Cesar Vaz de Andrade Agua Santa/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Calçar adversário na disputa de bola 
impedindo um ataque promissor 


35:00 2T 2 Vinicius Henrique Baracioli Maciel Agua Santa/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Calçar adversário de forma temerária 
na disputa de bola 


45:00 2T 22 Nestor Reis Carvalho Mansur Pouso Alegre/MG 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Reclamar contra as decisões da arbitragem 


+03:00 2T 19 Vicente de Jesus da Luz Pouso Alegre/MG 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Reclamar contra as decisões da arbitragem 


TC - Técnico 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Nada houve de anormal 


Ocorrências / Observações 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Não houve atraso no início e reinício da partida 


acréscimos devido substituições, atendimento a atletas supostamente lesionados e reposição de bola em jogo 


Tempo 


05:00 
17:00 
29:00 
31:00 
39:00 
39:00 
45:00 


INT 
2T 
2 
2T 
2T 
2T 
2T 
2T 


Pouso Alegre/MG 
Agua Santa/SP 
Pouso Alegre/MG 
Agua Santa/SP 
Pouso Alegre/MG 
Pouso Alegre/MG 
Pouso Alegre/MG 
Agua Santa/SP 


Observações Eventuais 


Conforme diretrizes técnicas sobre registro dos atendimentos médicos relato abaixo: 


equipe pouso alegre f.c: atendimento aos 27 e aos 38 minutos do primeiro tempo e 35 minutos do segundo tempo sem entrada de maca 
equipe e.c.água santa aos 30 e 38 minutos do primeiro tempo sem entrada de maca 


Relatório do Assistente 


Substituições 


19 - Vicente de Jesus da Luz 9 - David Barros Lima 

17 - Eliel da Silva 6 - Marcus Vinicius da Silva San... 
22 - Nestor Reis Carvalho Mansur 7 - Thalisson Souza Alves 

20 - Rafael Oller Pereira 11 - Jean Carlo Bernieri Fernandes 
25 - Henrique Rocha Santos Pereira 8 - Pablo da Silva Inácio 

17 - Caue Caruzo Alves 10 - Josiel Ortega de Arruda 

15 - Lucas Ferron Pereira de Carv... 2 - Talvanes Marcelino da Silva 


16 - Guilherme Ribeiro Rend 8 - Leonardo de Souza Sena 
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